Franciszek Lysakowski 


korektor drukarni Uniw. Jagiell. 


po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zmarł 
dnia 30 marca b. r., przeżywszy lat 55. 


W ciężkim smutku pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Kolegów zmarłego na pogrzeb, 
który się odbędzie w piątek dnia 1 kwietnia b. r. o godz. 4 po południu z domu żałoby przy 
ul. Laziennej I. 5 wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Drukarnia Uniw. Jagiell. w Krakowie. 
Zakład pogrzebowy F. Nowińskiego. 


m. 


